Ughdarras ionadail: Siorrachd Obar Dheathain 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971|Fireann 51 189 560 83 
Boireann 48 317 523 222 

1981 [Fireann 50 180 483 107 
Boireann 32 382 492 270 
1991|Fireann 19 363 166 267 

19 920 265 404 


* °S dòcha gum bi àireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo 


